
REPUESTOS INFORMATICOS SALVADORENOS 


FUENTE ATX ( POWER SUPPLY PC ) 

En este tutorial aprenderemos como utilizar una fuente ATX tanto fuera de nuestro PC como unidad de 
potencia de la misma ya que en todo caso solo las utilizamos conectadas a nuestra computadora pero 

hay otra forma de usarla y es de manera externa 


PIN OUT CONECTOR : 


Version 1 (20 pin) 


Version 2 (24 pin) 
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Esta es la configuration oficial y estandar de una fuente ATX 
















PUENTE PARA ACTIVAR VOLTAJES DE FORMA EXTERNA 



Diagrama de la fuente ATX (reparation) 






























































































































































































































